Luis Neira López 


De: Luis Neira López 

Enviado el: viernes, 19 de junio de 2020 13:17 

Para: 'elias.martinezOelisa.cl'; 'guillermo.rojasOcge.cl' 

CC: Rubén M. Ubillo Ramirez; Jaime Valdebenito Alcócer 

Asunto: reunión para el día miércoles en horas de la tarde - asunto: proyecto Construcción 


Electrificación Varias localidades de Camarones 


Estimados. 


Junto con saludarlos y de acuerdo con lo conversado vía telefónica con el señor Elías Martínez, CGE, quedamos de 
acuerdo con sostener una reunión por el proyecto Construcción Electrificación varias localidades vía meet.google. 


Ante cualquier contratiempo para realizar la reunión, favor comunicar por este medio. 


Atentamente, 
LUIS NEIRA LOPEZ 
Profesional DIPLADER 


A e Gobierno Regional de Arica y Parinacota 


. Teléfono (56) 58 2 207306 








Luis Neira López 





De: Luis Neira López 

Enviado el: martes, 23 de junio de 2020 8:40 

Para: 'elias.martinezOeligsa.cl' 

Asunto: RV: reunión para el día miércoles en horas de la tarde - asunto: proyecto Construcción 


Electrificación Varias localidades de Camarones 


Elias. 


Reenvío correo. El correo de Guillermo Rojas esta con problemas al parecer. 





` ~ LUIS NEIRA LOPEZ 
$ sE Profesional DIPLADER 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota De: Luis Neira 
m i Teléfono (56) 58 2 207306 López 
Enviado el: 
| : viernes, 19 de 





junio de 2020 
13:17 
Para: 'elias.martinez@elisa.cl' <elias.martinez@elisa.cl>; 'guillermo.rojas@cge.cl' <guillermo.rojas@cge.cl> 
CC: Rubén M. Ubillo Ramirez <ruben.ubillo@gorearicayparinacota.gov.cl>; Jaime Valdebenito Alcócer 
<jaime.valdebenito@gorearicayparinacota.gov.cl> 
Asunto: reunión para el día miércoles en horas de la tarde - asunto: proyecto Construcción Electrificación Varias 
localidades de Camarones 


Estimados. 


Junto con saludarlos y de acuerdo con lo conversado vía telefónica con el señor Elías Martínez, CGE, quedamos de 
acuerdo con sostener una reunión por el proyecto Construcción Electrificación varias localidades vía meet.google. 


Ante cualquier contratiempo para realizar la reunión, favor comunicar por este medio. 


Atentamente, 


5 LUIS NEIRA LOPEZ 

A a Profesional DIPLADER 
Gobierno Regional de Arica y Parinacota 
s pa Teléfono (56) 58 2 207306 








Luis Neira López 


Asunto: reunión CGE - GORE DIPLADER: proyecto construcción electrificación varias localidades 
de Camarones 

Ubicación: por videoconferencia 

Comienzo: miércoles 24-06-2020 16:00 

Fin: miércoles 24-06-2020 17:30 

Mostrar la hora como: Provisional 

Periodicidad: (no disponible) 

Estado de la reunión: Aún sin respuesta 

Organizador: Luis Neira López 

Asistentes necesarios: Jaime Valdebenito Alcócer; Rubén M. Ubillo Ramirez; Andres Palma Tapia; 


elias.martinezOeligsa.cl 


Enlace de conexión a reunión: https://meet.google.com/vou-wxot-ivv 


